जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
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शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये 


प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री.एल.ए.बोरदे कनिष्ठ 


अभियंता कनिष्ठ अभियंता (पाणी पुरवठा), जिल्हा परिषद, नंदूरबार यांचे नाव समाविष्ठ करता आलेले नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त, नाशिक कार्यालयाने श्री.एल.ए.बोरदे कनिष्ठ अभियंता 


यांचे नाव जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतामध्ये समाविष्ठ करण्याची विनंती 
केली आहे. 


४. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे श्री. एल.ए.बोरदे कनिष्ठ 


अभियंता ( पाणी पुरवठा ) , जिल्हा परिषद, नंदूरबार यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमे २२७ अ भाग-२ मध्ये 


अनुक्रमांक येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. १०३/आस्था-४ 


च. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४१८१७०७०१५०२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


नोंद Digitally signed by SURESH DEORAM AMBEKAR 
सोबत ढ २२७ अ भाग. २ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 5 U R ES H D EO RAM DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
Ci = DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=296¢3c880fd1b089cf7bc9aed875e1bd9Sa2e8ed913596c 


74f7aa9e24917bc3c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
A M B E KA R serialNumber=2768FD72EB50BA92D 164687 191 D6F9C7C412A48 
6DDA9C76BBD82BD2EB7012517, cn=SURESH DEORAM AMBEKAR 
Date: 2023.04.18 17:13:22 +05'30' 


(सु. दे. आंबेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई 
२. सर्व विभागीय आयुक्त, 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 


उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुकक्‍तामार्फत शासनास 
सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 
निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४. 
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